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PART III 

Department of Health Services 


TENDER NOTICE 

Nn S2/S389/05fHDC. I9ih March 2008. 

Sealed bonders arc invited in tho prescribed for ray 
foi performing various Clinical Eio-ChemisTry Test in 
the HDC Central I^b of fMCH, Calient by matalling 
free of Ciisi a fully automatic REo-Chemistry analyzer 
with the following minimum specifications* Tho firms 
shall maintain the machine and do the Ef^t as per the 
requisition by the Superintendent 1MCH, Calicut and 
they have to supply reagents and consumable! for the 
same- Observing (his Condition they have to quote thr 
cost por test to various test:, in the proforma ‘A* and 
P' given a# anonxurt of tender fimn. 

Tendra- No.—S2/fi2fl%i&6/HDC/lMGH« 

Items—Install Automatic Bio-Chemistry machine 
no rental basis and | mymg cost pe;r test . 

Cast of tender form : 

t >ngmal R*, 1010 fimsluding but). 

Duplicate Rj. 520 (including tax). 

Ifsent by ]>oat—Rs, 5f) (additional). 

Date and time of closing of tender forms— 
9-6-2008 at 3 p. m. 

Ijist date and time of receipt of tender 10-G-20U8 

at p. m- 

Upon ing date and ti irw: of tender Ionov—I LG- 200 ft 

at 11 a, m. 

Date upto the rales are to be lirm—31-3-2010, 


5PKCIFICATUJW BtO-CirK.UtftTKY A^auyzttr 

1. Through put not less than 300 teits per Iitiur, 

2. Programmable parameter! not less than 90. 

3. Should he able m handle, serum, urine, 
plasma and CSF, 

4. Sample size should he small preferably loss 
than 10 micro liters per test, 

Covn containing tender! should be juperscribrd 
with lender number and ihnnlj be addressed to the 
Superintendent, Institute of Maternal and Child 
Health, Kozliikodt>fl, Kerala. Tenders will be opened 
at 11 a, in on M-G-20Oft in the presence uI such 
tenderers or their authorized persons who may fie 
present at that time. Late tenders wi|l not be accepted. 
Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, fnstituu of Maternal and Child 
ileal Lb, KozhifcudcA Kcralu, Obtain the tender forms 
in which the lender! should lie submitted. Applications 
lor tender lorms should be .iccompunicd by a Cash 
remittance an noted above, fur a set af tender form** 
which will not Itc refumled under uny cireumsKinrcs. 
Tender forms arc nut transferable. Cheque, postage 
Stump, rbutts etc. will nor be accepted towards the coir 

of tender forms, Forms will not.bewauling by V.P.P. 
Tenders should accompany EMD ftotoauttug to uuu 
per cent (round rid to nearest to one rupee) of iho 
estimated amount. BftbJn ted a g oujjt it calculated by 
multiplying cost of individual tost as per formal A 
by the anticipated number of teats tu be dune in 2 years 
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and by adding iha.i amount together. Thu- tenders 
whirli arc not accompanied by stufficienl^EMD will not 
be eutertaineiL 

The participating Jlrtni should aulunit Technical 
bid and (in and a) bid in separate scaled _ t:ov ( :r. 
Technical bid should contain toChlEcal wnselflcntiotw 
rfmachhr including “brand mine" Ixtfjbimiv in 
Original midrr form* tdn\ deelaratioii in IG bO stump 
paper raying they will adhere all lender coin!diems ami 
do the tests according to lender condition; ami 
direct ion" of technics I c( p mti utten Tin: y h< mid do 
pcnodie quality control to the 0 ( tcdimCJil 

roniiniituo. EMT> nnd , urnruhul cost in prescribed 
form at A and B should be placed m the Janus w:ia| bbl 
only those firms whose machine b li.-clmii alJy 
accepiablc K finmndal told will be opened at n lul.et tlnte. 
The firm should do all the maiiLEHUMicr, repair and 
replacement of parts of the mtiehiuc free nf. con. o ly 
the space for installing tilt: ni.n-bi i power supply jj id 
personals to do the test will be provided by the 
hospiinl The period of contract will lit? for Lwn yvnw 

The firms should quote cost per test to be paid to 
them inclusive of all charges and taxes with the above 
terms am 1 cemdilirm*. The linrn dicmld produce 
sample of Lfie reagents before ijje technical tattimiitcc 
and sligtilil also demuruftnitc (licir mochitu- 

The firm which t* offering technically Jicceptublr 
machine anti lowest esd mated cone will be adcmal 
Tho quality of thr re-agent* and the accuracy of I Ik! 
test result should bn ensured by i be supplier. If the 
results are noi satisfactory a* Judged hy die TjcIwIc.iJ 
Committee, the centred will be terminated, and thr 
loss if a*iy it- the Government will be roeovtroil from 
the firm. TMCH Superbitfinder I hap all the power to 
terminate the tender procedure at any timr without 
quoting any reason. 

Further details can be Iwd from the uffiee nf the* 
nuttersigned during office hour* on any working days, 

d .Ik ;i *1 H Hi>J ;> S " fit ft (U.t I rirfh »(!£■' 

nu'l . rifl/iE. ojlAnucrinmaiilla*! oimirflifiBJb 
njocnj'iift mdh urungm ^inmoosj* tnjmflfsteicn 
almltfi* § 35 $ u^AgpAjas^ aoo^aonOW 
u^qi iartifuaaiiiAd'l(ru h 'i3l laHiMiaehruA tu3&4» 
rujrumj^tu casing muna* <aAjnjnunidft rr^na-fijlgd 0 
viral ftj O&il nj * > M no jaft m ^um^tTftniOnte ml u* ,J 1 ilrn* 

t-iaonnialfA AOffliO^e* 

oft w 1 am) u Tutu A —". 2 -S2S^h 3 J 1 '. oul. 
rul . rul ". 

oserctolfcrfto nily&A 1 il n r*m»a n» 

■jlU8W=iiM*mlflU-''tsi'l «KVHMBJtndl um 

1 i.lo J'TV-^I rift TO “l U?nJ1 ttf* 

a'I'vusHn)* ofio^offlmliKiSo 

v^> 1 «ilm,A—11140 [mTAiflsfTflHa***). 

ubuBlV onuao* oilrsMeag-pA'TTt curnou^m 

ms A td» (tt ^ •— !l-6*20O& 

AAOMfcjBlWH** 3 fflfful, 


nujTi.MilAairro faironjcruam 

5>1aiJcin1 n^j mjaifflaoi^* — lO-fi-JOflft 
iftirmiA^aoun* 5 A'srrVI. 

rserreA armge-, r™i^t>^jrnri .th *1 i®ji t , tuasjnkl^A^ 
1J-fi-2008 moajneftm LL mem'I, 

*t?> url! ^rTnto tnJ**rnAl^Mgl ru"|iH ^iSrfMiMU 

mlvettn'i—31 - L20 ] l), 

^Aritfltnliadlb tajftiflBwm 

■.fjls-rnyOTi't 

t. iUf!i1isweiturn(*A^ n'lnVlAA^altrt 

3(K> 

2 rUa^si.TilnooTp^ 9b rtlml*. 

njft1tiL?tio[jj1d»^) iyirT)^a (tv u 3 o> n m * 
fjiiiTej i^il ts1 awinoj. 

3. 1 >a" irr,, p 4 ti t J ru*rrul „«0nu # . rm : , 

''.. ■ .j j n'l euBMu 1 a*^ uimu mj .* njl m Dop- 

4. u'aJolixn rrenwtulftawl Jll «flna*i*ai 

fiJlftndOJ m m "\ ert ^(lacua lUan am< t 
Aftou 010> v rni n 504 1 Q a ca 1 ^LuaiBSDLO'liJt®^ 
inrftjlf 111 « ot '1IU i W « -t .n dllm I 

rtAncusKt)' 1 conuA rtijA^'luS aai^ranBia 1 * 11 *- 
1 j 4 .r snu 11 [ -t I flf* v i r > Drjl.'c'l CB i ' V «'idl4imC4[ , 

O^wr.)yldji#i T a Am go ft^jau 0 i f 1ej5jm)«m*Te^ 

ffrt.1 rw tjI nl .Ti sm u . n A fttuon 0 ,J 'Tnw |1 

'Iiqgao^fign-IA niut.> 

iiraKui/ii^itnqa flAe^amou 1 undOf^iAto . 

(Braun iAaioftsian*;<s^4 diA^.FOou' 1 urmoorowliRnflo. oJluJ 
■Fulfilnft di.Jo&rmBLft' JiflsOiitt Aamscmo^m 11 . nAftniqm-i" 

e n\tiinranto o^A^iafifi. ni.Tjqg{DrA 

U U3DO* rtftr)4*u4pft ok^jijjAS xiciAw^sjapi 

50 riJ^nJ' 'dliBOUffTBimlfeTn^' r 6 >iS.I Ato 1 

B^-i^Tu^aoDH' suitxfc" 

mifflifiiowoi flrtftfuai.ni" UnoaowDfiffl'Tftn 0 |T (vnw^ftB'l 

frujflAna1«i^in>5i^. aAncja-in" unUnruMftto oil 
n^cj^l ium»roi < ’A4iiimitr*j4i, 

a^A^lcift nJOAMh '>pjw05isu-1e.^. L«-imli«9>(W 

rDlneltWlpu^ .'*wrrn'1tfft jonfiJDrs^* .-lI ^ ^ A' i nm 1 

d !i ii 3 o ji ‘j o ft 1 a " nBidni'i [ nj oi A m 1 Jta & on 
m ju®i Wi Aa3m,r ; y.1 ,jwme>opj(ruij oujiffl* ajluifiili’s) 

d\y* LOOnal^ 1 ' n*m.i L ' 0 '^^Ato dTAWijsm'b 

a o a o ^ a o eb ft a a tA jy n wp* 

A:jpjornjmi||:H>ffi5S5« dtmochh^oOj^jarTil 
aitiroimiifliCiiij* pruArafirrtBnnlctr 11 ruimnnuiiir^- anaoa^v 
njart^' , mi^a l c^ iflaoo^dbAP]* tfuiii\» 1 '5iii 4 * 

(■^nwjflyiti™ Ol fryJOft, -cmjfl run yi nrt 

^rtioo3iau?3j34" rtfflitEnift monnwjfm 

r» lailflojatuniAO-^* 1 " <AtHjrn'1« u mcleA^rB^cm 

ii^na)3*m' F <a^4nto'tdA Asunlgg 

i ru v Loaft y <a.»nsl tft'' ml A ml < »u -win^* 

a3ir*olid Aanmlrylrtl^Mi**. 
«XJl51ti'' nm<TTicfUnMy,ft *nj"lnt) ' 
^moloi (rue.inyoju agT^' b etturt^a^jldl rn'et^rm*, 
otAnulift ouaattiblA 

*A4MB^rU^» Ctuuanso^i OShmA iffaiSnlABl^'^n iTISH**,. 
u^Jiyjeniif fn9rru > 'oo^||,^«L3 iilfti 

5»a£ft mscreA nemji>uj^5iJDd!i.^onitFii)isru B ■m'VriOirftoMio^ 
rjoiloulcft oiltiici 11 _• ■5r H eeolecTHJ^30fjj< -nnJAKm 

flMtm 4 *, r.jma* o.iAoff’mmmft* 1 ' ga v ueui« AewAwesre^Js^ou 









A,'T§jfTT> fln^AiuiirfliBm* 

Jtr n ‘ L’v[])fTu B (5o'>fl ( uCJci 1J rTv^fSi«Bipt.TTi u Sis sm»VI art n^notu^* 

^riAnim flt*3«l^LS3d, 1 '5 r lftfTJn a!) n ^sram 5^ Jjjl ^0 ral 
-rhftTTdM'.lrH^^s^. <VJ°t U frail *®£,CTn fl fli At) 1 m 1 nil nft fl 
wjwtiiijTBJajiJfl^ *s.TLH tJ noli.inti'p Aj'^rm 

<U5A g cjVl riwpA j Li' nail on' i a J*tei«u to jflffcrt <& swlcn j <iw*iu » 

imjoaiawinAfltiitfijI im-told.i&ldMsimo oaentn^Ato nrntfiam 

4 «fl1fTiar#*in^8A mrfruJP cn er nl #* o»£g£^ 

dsEmnlci njnafts^dj*^CH» ACgtK^Aortrti 
AflEfftiGl*® ' tufilfftipoium rm^nioa^fiiriqi.lny 1 ' rrt *ap<ifln1mr#o 
m,iOrru"l^* 

. gi n J A^noluiiiififl 

AO&iOfuiui'l " 11411 ft" nj^nUitiOfinj 1 ' T n & 00 " f> n £ rft* Sa 

mscdi*^fTr>TFv1fTp|jfijyffi«nKc> i.fl &i <m <n a a j m i * 

»Titiifiiii^ i i j 7n r | .* i rj-T. uirti'I an in:n.it.7Jiflicpxn rt im uKB swai! 

mi LtKin 11 n ’ (it' Lij)..-,®* „ flijl, ag w .) nw#* jfm r-pft 

a£0fajftttra> i.tl i.;n im^nmA^>■ fMgfTil 1 'finlfflniO 
fTilfiU'uiiiiftai j* aramovnai'l 

* giwt rfi.iio^raiui'lffSl nrotBiJsonjTfTV' ■■igjnamBhil 

mctt •• mi iiFf&qttfro abnim^ 

Axwil rtA ^9^3rfH»^an>moMn ! , ^A^nomii 

ocnQ'Tisan-j* ffrttotfcu&a i^i Mffll ussfife’ 

frunfiu^aif jms tfaioA' 1 

nnimarilidlAcA tmlfuiltf ,auf.».. fllAJtt'toi tain#*** 

BKism". MHUMnv^ rri^.'.iTUInMii rrr>:iTitih:.iH - . 

AJAtffciB nrirtJ^HJao# tojm j«^<rofljwiMi" **tj 

fionnliTV! iroB faraanjjtfH'lgjijflA rre (/TceiO''! j J,<mr?t»TT> 1 . 

Insiimir: of Miit arruii mcd 
Child Health, 

Medk*l College, 

CalicuL. 


c <Sd) 

bipermlttidtnl. 



